SERVICE MANUAL AA-2D CHASSIS 


MODEL 

COMMANDER 

DE$T. 

CHASSIS NO. 

KV-27S22 

RM-Y135A 

US 

SCC-K96D-A 

KV-27S22 

RM-Y135A 

CND 

SCC-K97C-A 

KV-27S26 

RM-Y136A 

US 

SCC-K96P-A 

KV-27S26 

RM-Y136A 

CND 

SCC-K97L-A 

KV-27S36 

RM-Y136A 

US 

SCC-K96Q-A 

KV-27S36 

RM-Y136A 

CND 

SCC-K97M-A 

KV-29PS2 

RM-Y135A 

MX 

SCC-N02A-A 

KV-29RS22 

RM-Y135A 

E 

SCC-K98C-A 

KV-29RS22C 

RM-Y135A 

E 

SCC-K98B-A 

KV-29RS26 

RM-Y136A 

E 

SCC-K98M-A 

KV-29RS26C 

RM-Y136A 

E 

SCC-K98N-A 

KV-29SD2 

RM-Y135A 

E 

SCC-K98D-A 


Note Adjustment Manual for this model is published separately 



Adjustment Manual 

Part No. 

9-965-829-01 



RM-Y136A KV-27S36 


TRINITRON® COLOR TV 



996583301 




































KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


SPECIFICATIONS 


For all models: 


Television system American TV standard 

Channel coverage VHP 2-13 

UHF 14-69 

CATV 1-125 


Antenna 75-ohm external antenna terminal for VHP / UHP 

Picture tube Hi-Black Trinitron® tube 


For specific models: 



KV-27S22/29PS2/ 

29RS22/29SD2 

KV-27S26/ 

29RS26 

KV-27S36 

KV-29RS22C 

KV-29RS26C 

Screen Size 

(measured diagonally) 

27 inch 

27 inch 

27 inch 

27 inch 

27 inch 

Power requirements 

120V, 60Hz 

120V, 60Hz 

120V, 60Hz 

220V, 50/60HZ 

220V, 50/60HZ 

Number of inputs/outputs 






Video 

1 

2 

2 

1 

2 

S video 

0 

1 

1 

0 

1 

Audio 

1 

2 

2 

1 

2 

Audio out w> 

1 

1 

1 

1 

1 







Speaker output (W) 

5Wx2 

5Wx2 

5Wx2 

5Wx2 

5Wx2 

Power consumption (W) 
When in use (Max.) 

In Standby 

160W 

9W 

165W 

9W 

180W 

9W 

160W 

9W 

165W 

9W 

Dimensions (W/H/D) 

(mm) 

660 4 X 602 5 

X 521 2 mm 

660 4 X 602 5 

X 521 2 mm 

660 4 X 602 5 
X 521 2 mm 

660 4 X 602 5 

X 521 2 mm 

660 4 X 602 5 
X 521 2 mm 

(in.) 

26 X 23^'* 

X 20®^ in 

26 X 23*'' 
x20®^ in 

26 X 23“'' 

X 20“® in 

26 X 23“'* 
x20“® in 

26 X 23“'* 

X 20“® in. 

Mass (kg) 

(lb) 

40 6 kg 

89 lbs 8oz 

41 kg 

90 lbs 7oz 

42 kg 

92 lbs 10oz 

40 6 kg 

89 lbs 8oz 

41kg 

90 lbs 7oz 

Supplied accessories 

Remote commander 

(w/ 2 size AA (R6) batteries) 

RM-Y135A 

RM-Y136A 

RM-Y136A 

RM-Y135A 

RM-Y136A 


('11 Vp-p, 75 ohms unbalanced, sync negative ** Design and specifications are subject 

Y 1 Vp-p, 75 ohms unbalanced, sync negative C 0 286 Vp-p (Burst signal), 75 ohms to change without notice 

500 mVrms (100% modulation). Impedance 47 kilohms 
More than 408 mVrms at the maximum volume setting (variable) 

More than 408mVrms (fix). Impedance 50 kilohms _ 


Optional accessories 

Connecting cables VMC-810S/820S, VMC-720M, 
YC-15V/30V, RK-74A 
TV Stand SU-27A 
UA/ mixer EAC-66 


The word "SRS" and the SRS symbol (•) are 
registered trademarks of SRS Labs, Inc 


cr SRS (SOUND RETRIEVAL SYSTEM) 


The (•) SRS (SOUND RETRIEVAL SYSTEM) is 
manufactured by Sony Corporation under license 
from SRS Labs, Inc It is covered by U S Patent No 
4,748,669 Other U S and foreign patents pending 
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KV-27S22/27S2&27S36/29SD2/2gPS2/2gRS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


SAFETY CHECK-OUT 
(US Model only) 


After correcting the original service problem, perform the 

following safety checks before releasing the set to the 

customer 

1 Check the area of your repair for unsoldered or poorly- 
soldered connections Check the entire board surface 
for solder splashes and bridges 

2 Check the interboard wiring to ensure that no wires 
are "pinched" or contact high-wattage resistors 

3 Check that all control knobs, shields, covers, ground 
straps, and mounting hardware have been replaced 
Be absolutely certain that you have replaced all the 
insulators 

4 Look for unauthorized replacement parts, particularly 
transistors, that were installed during a previous 
repair Point them out to the customer and 
recommend their replacement 

5 Look for parts which, though functiomng, show 
obvious signs of deterioration Point them out to 
the customer and recommend their replacement 

6 Check the line cords for cracks and abrasion 
Recommend the replacement of any such line cord 
to the customer 

7 Check the B+ and HV to see if they are specified 
values Make sure your instruments are accurate, 
be suspicious of your HV meter if sets always have 
lowHV 

8 Check the antenna terminals, metal trim, "metallized" 
knobs, screws, and all other exposed metal parts for 
AC Leakage Check leakage as described below 


LEAKAGE TEST 

The AC leakage from any exposed metal part to earth ground 
and from all exposed metal parts to any exposed metal part having 
a return to chassis, must not exceed 0 5 mA (500 microampere) 
Leakage current can be measured by any one of three methods 

1 A commercial leakage tester, such as the Simpson 229 or 
RCA WT-540A Follow the manufacturers' instructions to 
use these instructions 

2 A battery-operated AC milhammeter The Data Precision 
245 digital multimeter is suitable for this job 

3 Measuring the voltage drop across a resistor by means of 
a VOM or battery-operated AC voltmeter The "limit" 
indication is 0 75 V, so analog meters must have an accurate 
low voltage scale The Simpson's 250 and Sanwa 
SH-63Trd are examples of passive VOMs that are suitable 
Nearly all battery operated digital multimeters that have a 
2V AC range are suitable (See Fig A) 

HOW TO FIND A GOOD EARTH GROUND 

A cold-water pipe is guaranteed earth ground, the cover-plate 
retairang screw on most AC outlet boxes is also at earth ground 
If the retaimng screw is to be used as your earth-ground, verify 
that it is at ground by measuring the resistance between it and a 
cold-water pipe with an ohmmeter The reading should be zero 
ohms If a cold-water pipe is not accessible, connect a 60-100 watts 
trouble light (not a neon lamp) between the hot side of the re¬ 
ceptacle and the retaimng screw Try both slots, if necessary, to 
locate the hot side of the line, the lamp should light at normal 
bnlliance if the screw is at ground potential (See Fig B) 


To Exposed Metal 
Parts on Set 
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12 
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13 
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7 
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27 
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30 
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• A Board 

31 
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8 


• G Board 

39 
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• C Board 

41 
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43 
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• AV Board (KV-27S36 only) 

47 

Using the AUDIO menu 

9 

4-4 
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49 

Using the TIMER menu 
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Using the SET UP menu 

10 
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10 
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50 
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VCR manufacturer code numbers 

10 

6. ELECTRICAL PARTS LIST 

51 

MDP manufacturer code numbers 
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Operating a cable box DBS receiver 

11 




Troubleshooting 
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CAUTION! 

ATTENTION 

SHORT CIRCUIT THE ANODE OF THE PICTURE TUBE AND THE 
ANODE CAP TO THE METAL CHASSIS, CRT SHIELD, OR CARBON 
PAINTED ON THE CRT, AFTER REMOVING THE ANODE 

APRES AVOIR DECONNECTE LE CAP DE L'ANODE, COURT-CIRCUITER 
L'ANODE DU TUBE CATHODIQUE ET CELUl DE L'ANODE DU CAP AU 
CHASSIS METALLIQUE DE L'APPAREIL, OU AU COUCHE DE CARBONE 
PEINTE SUR LE TUBE CATHODIQUE OU AU BLINDAGE DU TUBE 
CATHODIQUE 

WARNING!! 

ATTENTION!! 

AN ISOLATION TRANSFORMER SHOULD BE USED DURING ANY 
SERVICE TO AVOID POSSIBLE SHOCK HAZARD, BECAUSE OF LIVE 
CHASSIS 

THE CHASSIS OF THIS RECEIVER IS DIRECTLY CONNECTED TO 
THE AC POWER LINE 

AFIN D'EVITER TOUT RESQUE D'ELECTROCUTION PROVENANT D'UN 
CHASSIS SOUS TENSION, UN TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT DOIT 
ETRE UTILISE LORS DE TOUT DEPANNAGE LE CHASSIS DE CE 
RECEPTEUR EST DIRECTEMENT RACCORDE A L'ALIMENTATION 
SECTEUR 

SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING!' 

ATTENTION AUX COMPOSANTS RELATIFS A LA SECURITE" 


COMPONENTS IDENTIFIED BY SHADING AND MARK /t, ON 
THE SCHEMATIC DIAGRAMS, EXPLODED VIEWS AND IN THE 
PARTS LIST ARE CRITICAL FOR SAFE OPERATION REPLACE 
THESE COMPONENTS WITH SONY PARTS WHOSE PART 
NUMBERS APPEAR AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN 
SUPPLEMENTS PUBLISHED BY SONY CIRCUIT ADJUSTMENTS 
THAT ARE CRITICAL FOR SAFE OPERATION ARE IDENTIFIED 
IN THIS MANUAL FOLLOW THESE PROCEDURES WHENEVER 
CRITICAL COMPONENTS ARE REPLACED OR IMPROPER 
OPERATION IS SUSPECTED 


LESCOMPOSANTS IDENTIFIES PAR UNETRAME ET PAR UNE MARQUE 
&. SUR LES SCHEMAS DE PRINCIPE, LES VUES EXPLOSEES ET LES 
LISTES DE PIECES SONT D'UNEIMPORTANCE CRITIQUE POUR LA 
SECURITE DU FONCTIONNEMENT NE LES REMPLACER QUE PAR 
DES COMPOSANTS SONY DONT LE NUMERO DE PIECE EST INDIQUE 
DANS LE PRESENT MANUEL OU DANS DES SUPPLEMENTS PUBLIES 
PAR SONY LES REGLAGES DE CIRCUIT DONT L'IMPORTANCE EST 
CRITIQUE POUR LA SECURITE DU FONCTIONNEMENT SONT IDENTI¬ 
FIES DANS LE PRESENT MANUEL SUIVRE CES PROCEDURES LORS 
DE CHAQUE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS CRITIQUES, OU 
LORSQU’UN MAUVAIS FONTIONNEMENT SUSPECTE 
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2-4. PICTURE TUBE REMOVAL 
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NOTES: 



16 — 




KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 

NOTES; 
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NOTES: 
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SECTION 4 
DIAGRAMS 


4-1. BLOCK DIAGRAM 



— 19— 


— 20 — 


— 21 — 


— 22 — 











































































KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


<V-27S56 ONLY 
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4-2. CIRCUIT BOARDS LOCATION 


SECTION 4 
DIAGRAMS 




AV (KV-27S36) 


UV (KV-27S36) 

P (KV-27S26/27S36/29RS26/ 
29RS26C) 


4-3. PRINTED WIRING BOARDS AND 
SCHEMATIC DIAGRAMS 

Note 

• All capacitors are in nF unless otherwise noted pF ppF 50WV or less are not 
indicated except for electrolytics and tantalums 

• All electrolytics are in 50V unless otherwise specified 

• All resistors are in ohms 

kn-1000a M£2=-1000l<£) 

• Indication of resistance, which does not have one for rating electrical power, is 
as follows 

Pitch 5mm 

Rating electrical power V< W 

• V4W in resistance, V,oW and VaW in chip resistance 

• - lFVA-4 - nonflammable resistor 

• fusible resistor 

• A internal component 

• I I panel designation and adjustment for repair 

• All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless other¬ 
wise noted 

• The components identified by H in this basic schematic diagram have been 
carefully factory-selected for each set in order to satisfy regulations regarding 
X-ray radiation 

Should replacement be required, replace only with the value originally used 

• When replacing components identified by Q , make the necessary adjust¬ 
ments indicated If results do not meet the specified value, change the compo¬ 
nent Identified by H and repeat the adjustment until the specified value is 
achieved 

(Refer to R530 and R531 adjustment on Page 14 - 15) 

• When replacing the part in below table, be sure to perform the related adjust¬ 
ment 


Part replaced( Qj) 

Ad)ustment( H) 

IC351.IC501, D519, D520, D521 
C531,C532.R387,R529,R530, R531, 
R532.R333,R550,T503 A BOARD 

IC643,R661 G BOARD 

R530,R531 


Reference information 


COIL LF-I 

CAPACITOR TA 


METAL FILM 
SOLID 

NONFLAMMABLE CARBON 
NONFLAMMABLE FUSIBLE 
NONFLAMMABLE WIREWOUND 
NONFLAMMABLE METAL OXIDE 
NONFLAMMABLE CEMENT 
ADJUSTMENT RESISTOR 
MICRO INDUCTOR 
TANTALUM 
STYROL 

POLYPROPYLENE 

MYLAR 

METALIZED POLYESTER 
METALIZED POLYPROPYLENE 
BIPOLAR 

HIGH TEMPERATURE 
HIGH RIPPLE 



The symbol rH ' display is on the component side 

The components identified by shading and mark A are 
critical for safety Replace only with part number specified 
The symbol ■ 1 1 indicate fast operating fuse 
Replace only wifh fuse of same rating as marked 


Les composants identifies per un frame et une marque A 
sont critiques pour la securite Ne les remplacer que par une 
pi6ce portant le num6ro specifie 


Le symbole l~n mdique une fusible a action rapide Doit 
etre remplacee par une fusible de meme yaleur, comme 
maque 
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P BOARD TRANSISTOR VOLTAGE LIST 


All voltages are m V 


P [P in P] 
* (KV-275 


27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 
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All voltages are in V 
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AV BOARD LOCATION 


DIODE 

D101 

B-5 

D103 

B-4 

D104 

B-4 

TRANSISTOR 

Q101 

A-5 

0103 

D-5 

0104 

D-5 

0105 

B-4 


— 48 — 




















































































4-4. SEMICONDUCTORS 


BH3856FS-E2 


MARKING SIDE VIEW 



1 

32PIN SIP 


DM-58 


MARKING SIDE VIEW 



1 


4PIN SIP 

NJM2903M 

ST24C02FM6TR 

UPC4558G2 



1 TOP VIEW 
SPIN SOP 


TDA8172 



2SA1175-HFE 

2SC2785-HFE 


LETTER SIDE 



D4SB60L 

RBA-1004B 



CXA1315M 



1 TOP VIEW 
16PIN SOP 


CXA2025AS 


TOP VIEW 

48PIN DIP 


CXP85840-002S 

onja 

^ TOP VIEW 


64PIN DIP 



MM1311AD 


MM1313AD 



32PIN DIP 


42PIN DIP 


a 


TDA8315T/N3A-T 



1 TOP VIEW 
24PIN SOS 



NJM78M05FA 

TA7805S 



2SA1837 

2SC4159-E 



2SA1037AK-T146-R 
2SA1162-G 
2SA1130-06 
2SD601A-Q 



2SC2611 

LETTER SIDE 



E C B 


2SA1091-0 



D10SC4M 



23 


D1NS4 

CATHODE 

D2L20U 

H CATHODE 

MTZJ-3 3 


EL1Z 


MTZJ-33A r 


EZ0150AV1 C 


MTZJ-6 2B 


GP 08 D r 


MTZJ-7 5B 


MTZJ-T-77-3 9 L 

J 

RD10ESB2 


RGP02-17EL-6433 

L 

RD39ES-B2 

V 


r\ 

RD5 6ESB2 

ANODE 


" ANODE 

1 SSI 9-25 





ERC06-15S 

ISSI33T-77 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/2gRS26C 


SECTION 5 
EXPLODED VIEW 

• Items with no part number and no • Items marked “ * “ are not stocked 

description are not stocked because since they are seldom required for routine 

they are seldom required for routine service Some delay should be 

service anticipated when ordering these items 

• The component parts of an assembly 
are indicated by the reference numbers 
in the remarks column 

5-1. CHASSIS 

■ 7-685-663-79 SCREW+BVTP 4X16 



The components Identified by shading 
and mark A are critical for safety 
Replace only with part number specified. 


Les composants identifies per un frame et 
une marque ^ sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une piece 
portant le numero specifie 


REF NO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 

1 4-046-160-01 EMBLEM (NO 9), SONY 

2 4-059-086-01 BEZNET (KV-27S22/29RS22/29RS22C) 

2 4-059-447-01 BEZNET (KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

2 4-059-447-11 BEZNET (KV-29SD2/29PS2) 

2 4-059-447-21 BEZNET (KV-27S36) 

3 1-504-531-11 SPEAKER (13.1X6,2CM) 

4 4-388-477-01 SCREW (3X16), TAPPING,+BV WASHER 

5 A 8-M-WS CRT29PXD{A68K5)§0)Q 

’PCEPTKV.29RS22C/29RS26C) 
§ A «-733-ftWS,CR)r»(A6?KZJ5(09 

' ' ' (KV-29RS22e/29RS26C) 

6 4-041-268-01 SCRBV (7), TAPPING 

7 3-704-372-31 HOLDER, HV CABLE 

8 4-053-005-01 SPACER, DY 

9 A 8451-27S42 OffLECtlONYOKIWFA 

10 * A-1331-549-A C BOARD, COMPLETE 

11 4-036-329-01 SPRING (B), TENSION 

12 A 1-40e-726-S1 COlUDEMAGNETICP*29RS2ZC/29RSZ6C) 

12 A 1-411-»1t C0fL, DEI«N6TlC 

(EXCEPT KV-29RS22C/29f^) 

13 4-054-519-01 COVER, REAR (KV-27S36) 

13 4-052-462-01 COVER, REAR (KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

13 4-052-462-21 COVER, REAR 

(27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 

14 ‘ 4-052-905-01 V5/6 BRACKET (KV-27S36) 

15 4-052-461-01 GUIDE, LED 

16 4-052-460-01 BUHON, MULTI 


REF.NO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 

17 * A-1298-061-A A BOARD, COMPLETE 

(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 
17 ‘ A-1298-162-A A BOARD, COMPLETE (27S26/29RS26/29RS26C) 

17 ‘ A-1298-163-A A BOARD, COMPLETE (27S36) 


18 A 8-598-340.01} TUNER BTF-WA405 " 

19 A i453^fei 

20 * A-1195-103-A P BOARD, COMPLETE (KV-27S26/27S36/29RS26«9RS26C) 

21 * A-129i(-905-A AV BOARD, COMPLETE (KV-27S36) 

22 * A-1316-249-A G BOARD, COMPLETE (KV-27S22/27S26) 

22 * A-1316-252-A G BOARD, COMPLETE (KV-29RS22C/29RS26C) 

22 * A-1316-261-A G BOARD, COMPLETE (KV-27S36) 

22 * A-1316-296-A G BOARD, COMPLETE (KV-29RS22/29RS26/29SD2/29PS2) 


23' k' t«%J|(iOOBD,PO^(SWffHCONNECTOR}^ ' 

IS(Cll^lQ(-^ftS22(^2*l5a6(3 

23 A 1*769-79641 ,CQRD,;|>QMB(PHCQ^)fWTOR)10A/125f " 

' ' p.J9R$220/^RS25Q,, 

25 1-766-374-11 PLUG, F-PIN (EXCEPT KV-27S36) 


26 1-452-032-00 MAGNET, DISC 

27 X-4306-312-0 PERMALLOY CONVERGENCE 


28 A 8-598339-00 TUNER BTF'LAi402(K¥-27836) 


29 * 1-557-056-31 CABLE, P-P (KV-27S36) 

30 * 1-556-945-21 CABLE, P-P (KV-27S36) 

31 8-598-414-00 CHANGER, ANTENNA AS-2K(KV-27S36) 

32 * A-1394-863-A UV BOARD, COMPLETE (KV-27S36) 

33 * A-1390-585-A SC BOARD, COMPLETE (KV-27S36) 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


SECTION 6 

ELECTRICAL PARTS LIST 



Note 

I The components identified by shading I 
I and mark A are critical for safety I 
I Replace only with part number specified I 

Note' 

^ Les composants identifies per un trame | 
1 et une marque A sent critiques pour la I 
I securite Ne les remplacer que par une I 
I piece portant le numero specifie I 


The components identified by H in this manual 
have been carefully factory-selected for each 
set in order to satisfy regulations regarding X- 
ray radiation Should replacement be required, 
replace only with the value originally used 

• Items marked are not stocked since they 
are seldom required for routine service Some 
delay should be anticipated when ordering 
these Items 

• All variable and adjustable resistors have 
characteristic curve B, unless otherwise 
noted 


RESISTORS 

• All resistors are in ohms 

• F nonflammable 

CAPACITORS INDUCTORS 

• MF = nF UH = jiH 

MMH = mH 


When indicating parts by reference 
number, please include the board name 


REF,NO 

PART NO. DESCRIPTION 


REMARK 

REF.NO. 

PART NO DESCRIPTION 


REMARK 

P 





C3338 

1-163-141-00 CERAMIC CHIP 

0001MF 

5% 

50V 






C3340 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 


50V 






C3346 

1-163-251-11 CERAMIC CHIP 

100PF 

5% 

50V 

* A-1195-103-A P BOARD, COMPLETE 









(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C ONLY) 

C3347 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 






C3348 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 


CAPACITOR 




C3349 

1-163-121-00 CERAMIC CHIP 

150PF 

5% 

50V 






C3350 

1-164-004-11 CERAMIC CHIP 

01MF 

10% 

25V 

C3301 

-163-017-00 CERAMIC CHIP 

00047MF 

10% 

50V 

C3351 

1-163-251-11 CERAMIC CHIP 

100PF 

5% 

50V 

C3302 

-164-346-11 CERAMIC CHIP 

IMF 


16V 






C3303 

-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 


CONNECTOR 




C3304 

-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 






C3305 

-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 

CN3301* 

1-764-816-11 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P 


C3306 

-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 


1C 




C3307 

•163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 






C3308 

-163-231-11 CERAMIC CHIP 

15PF 

5% 

50V 

IC3301 

8-759-366-24 ICTDA8315T/N3A-T 




C3309 

-163-017-00 CERAMIC CHIP 

00047MF 

10% 

50V 

IC3302 

8-759-231-53 ICTA7805S 




C3310 

-164-004-11 CERAMIC CHIP 

01MF 

10% 

25V 

IC3303 

8-759-438-61 ICSDA9288X-A141 




C3313 1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 


COIL 




C3314 1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 






C3315 1-164-346-11 CERAMIC CHIP 

IMF 


16V 

L3301 

1-408-413-00 INDUCTOR 

22UH 



C3319 1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 


50V 

L3302 

1-410-473-11 INDUCTOR 

18UH 



C3320 1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

L3303 

1-408-418-00 INDUCTOR 

56UH 



C3321 

-163-239-11 CERAMIC CHIP 

33PF 

5% 

50V 


TRANSISTOR 




C3322 

1-163-239-11 CERAMIC CHIP 

33PF 

5% 

50V 






C3323 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

0 01MF 


50V 

Q3301 

8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 



C3324 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 

Q3305 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 



C3325 

1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 

Q3306 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 








Q3307 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 



C3326 

1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 

Q3308 

8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 



C3327 

1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 






C3328 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 

Q3310 

8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 



C3329 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 

Q3312 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 



C3330 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 


50V 

Q3313 

8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 



C3331 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 


RESISTOR 




C3332 

1-104-664-11 ELECT 

47MF 

20% 

25V 






C3333 

1-164-695-11 CERAMIC CHIP 

00022MF 

5% 

50V 

R3301 

1-216-075-00 METAL GLAZE 

12K 

5% 

1/10W 

C3334 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 


50V 

R3302 

1-216-043-91 METAL GLAZE 

560 

5% 

1/1OW 

C3335 

1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 

R3303 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 








R3304 

1-216-043-91 METAL GLAZE 

560 

5% 

1/1OW 

C3336 

1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 

R3306 

1-215-882-00 METAL OXIDE 

22 

5% 

2W 

C3337 

1-164-005-11 CERAMIC CHIP 

047MF 


25V 

R3307 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/10W 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


P AV 


Note 


The components identified by shading 
and mark A are critical for safety 
Replace only with part number specified 


Note b! umimimmmm: t / mm: ‘ < mirnm 

Les composants identifies per un trame et 
I une marque A sont critiques pour la 
* securite Ne les remplacer que par une 
piece portent le numero specifie 


REF.NO. PART NO DESCRIPTION REMARK 


R3308 

1-216-051-00 METAL GLAZE 

12K 

5% 

1/10W 

R3309 

1-216-051-00 METAL GLAZE 

12K 

5% 

1/10W 

R3310 

1-216-689-11 METAL GLAZE 

39K 

5% 

1/10W 

R3311 

1-216-689-11 METAL GLAZE 

39K 

5% 

1/1OW 

R3312 

1-216-037-00 METAL GLAZE 

330 

5% 

1/10W 

R3313 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/1 OW 

R3314 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/10W 

R3315 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/10W 

R3316 

1-216-053-00 METAL GLAZE 

15K 

5% 

1/10W 

R3319 

1-216-053-00 METAL GLAZE 

15K 

5% 

1/1 OW 

R3321 

1-216-053-00 METAL GLAZE 

15K 

5% 

1/10W 

R3322 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 

R3323 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R3324 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R3326 

1-216-037-00 METAL GLAZE 

330 

5% 

1/1 OW 

R3327 

1-216-031-00 METAL GLAZE 

180 

5% 

1/10W 

R3328 

1-216-037-00 METAL GLAZE 

330 

5% 

1/1 OW 

R3329 

1-216-069-00 METAL GLAZE 

68K 

5% 

1/1 OW 

R3330 

1-216-035-00 METAL GLAZE 

270 

5% 

1/1 OW 

R3331 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R3332 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/1 OW 

R3337 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R3338 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R3339 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/1 OW 

R3340 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/10W 

R3341 

1-216-057-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R3342 

1-216-057-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/1 OW 

R3343 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

R3346 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

R3351 

R3352 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 
1-216-049-91 METAL GLAZE IK 

5% 

1/1 OW 

R3358 

1-216-047-91 METAL GLAZE 

820 

5% 

1/10W 

R3359 

1-216-047-91 METAL GLAZE 

820 

5% 

1/10W 

R3360 

1-216-053-00 METAL GLAZE 

15K 

5% 

1/10W 

R3361 

1-216-053-00 METAL GLAZE 

1.5K 

5% 

1/10W 

R3362 

1-216-029-00 METAL GLAZE 

150 

5% 

1/1 OW 

R3363 

1-216-031-00 METAL GLAZE 

180 

5% 

1/1 OW 

R3364 

1-216-035-00 METAL GLAZE 

270 

5% 

1/1 OW 

R3365 

1-216-105-91 METAL GLAZE 

220K 

5% 

1/10W 

R3366 

1-216-105-91 METAL GLAZE 

220K 

5% 

1/10W 

R3367 

1-216-095-00 METAL GLAZE 

82K 

5% 

1/1 OW 

R3368 

1-216-103-00 METAL GLAZE 

180K 

5% 

1/10W 

R3369 

1-216-101-00 METAL GLAZE 

150K 

5% 

1/10W 

R3370 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/10W 

R3371 

1-216-095-00 METAL GLAZE 

82K 

5% 

1/10W 

R3372 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 

1/10W 

R3373 

1-216-035-00 METAL GLAZE 

270 

5% 

1/10W 


REF NO PART NO DESCRIPTION REMARK 

CRYSTAL 

X3301 1-567-505-11 OSCILLATOR, CRYSTAL 

X3302 1-760-095-21 VIBRATOR, CRYSTAL 


AV 


* A-1297-905-A AV BOARD, COMPLETE (KV-27S36 ONLY) 

CAPACITOR 


C101 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

Cl 02 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

0 0022MF 

10% 

50V 

Cl 04 

1-126-964-11 ELECT 

10MF 

20% 

50V 

Cl 06 

1-104-664-11 ELECT 

47MF 

20% 

25V 

Cl 08 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 

Cl 09 

1-163-259-91 CERAMIC CHIP 

220PF 

5% 

50V 

C110 

1-104-760-11 CERAMIC CHIP 

0047MF 

10% 

50V 

cm 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C113 

1-126-934-11 ELECT 

220MF 

20% 

16V 


CONNECTOR 

CN101 1 -573-301 -21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P 
CN102 1 -573-979-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 11P 
CN103‘ 1-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P 
CN106‘ 1-564-506-11 PLUG, CONNECTOR 3P 

DIODE 

D101 8-719-109-89 DIODE RD5 6ESB2 

D103 8-719-991 -33 DIODE 1 SSI 33T-77 

D104 8-719-991 -33 DIODE 1 SSI 33T-77 

COIL 

L102 1-410-470-11 INDUCTOR 10UH 

L105 1-408-421-00 INDUCTOR 100UH 

TRANSISTOR 

Q101 8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE 

0103 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0104 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0105 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 


RESISTOR 


R101 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R102 

1-216-083-00 METAL GLAZE 

27K 

5% 

1/10W 

R103 

1-216-689-11 METAL GLAZE 

39K 

5% 

1/1 OW 

R104 

1-216-045-00 METAL GLAZE 

680 

5% 

1/1 OW 

R106 

1-216-081-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R107 

1-216-081-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R108 

1-216-081-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/1 OW 



KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


Note: 


The components identified by shading I 
and mark are critical for safety I 
Replace only with part number specified I 


Note: 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portent le numero specifie 


AV A 




REF.NO. 

PART NO. DESCRIPTION 


REMARK 

REF.NO. 

PART NO DESCRIPTION 


REMARK 

R109 

1-216-081-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

C072 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

00022MF 

10% 

50V 

R112 

1-249-421-11 CARBON 

CM 

CM 

5% 

1/4W 

C075 

1-107-823-11 CERAMIC CHIP 

047MF 

10% 

16V 

R113 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/10W 

C353 

1-163-231-11 CERAMIC CHIP 

15PF 

5% 

50V 

R114 

1-216-121-91 METALGLAZE 

1M 

5% 

1/10W 

C354 

1-163-133-00 CERAMIC CHIP 

470PF 

5% 

50V 

R115 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

C355 

1-126-959-11 ELECT 

0 47MF 

20% 

50V 

R116 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

C356 

1-126-963-11 ELECT 

47MF 

20% 

50V 

R117 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1OW 

C357 

1-126-959-11 ELECT 

0 47MF 

20% 

50V 






C358 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 


TUNER 




C359 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 






C363 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 

TU10! A 8-598-339-00 TUNER, FSS BTF-LA402 













C364 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 






C365 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 

A 





C366 

1-137-399-11 FILM 

01MF 

5% 

50V 

A 





C367 

1-137-399-11 FILM 

01MF 

5% 

50V 






C368 

1-137-399-11 FILM 

0.1 MF 

5% 

50V 

* 

A-1298-061-A A BOARD, COMPLETE 









(KV-27S22/29PS2/29SD2/29RS22/29RS22C) 

C369 

1-163-243-11 CERAMIC CHIP 

47PF 

5% 

50V 

* 

A-1298-162-A A BOARD, COMPLETE 



C370 

1-163-037-11 CERAMIC CHIP 

0022MF 

10% 

50V 



(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

C371 

1-163-141-00 CERAMIC CHIP 

0001MF 

5% 

50V 

* 

A-1298-163-A A BOARD, COMPLETE (KV-27S36) 


C372 

1-126-959-11 ELECT 

047MF 

20% 

50V 






C373 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 


4-051-927-01 CASE, SHIELD 










4-382-854-11 SCREW (M3X10),P,SW(+) 



C375 

1-165-319-11 CERAMIC CHIP 

01MF 


50V 







(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 


CAPACITOR 




C376 

1-126-964-11 ELECT 

10MF 

20% 

50V 






C377 

1-137-399-11 FILM 

0.1 MF 

5% 

50V 

C001 

1-163-259-91 CERAMIC CHIP 

220PF 

5% 

50V 

C378 

1-136-244-11 FILM 

0.1 MF 

5% 

50V 

C003 

1-104-760-11 CERAMIC CHIP 

0.047MF 

10% 

50V 

C379 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 

coos 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 






C009 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

50V 

C380 

1-126-935-11 ELECT 

470MF 

20% 

16V 

C010 

1-163-033-91 CERAMIC CHIP 

0022MF 


50V 

C381 

1-163-003-11 CERAMIC CHIP 

330PF 

10% 

50V 






C383 

1-137-399-11 FILM 

0.1 MF 

5% 

50V 

C012 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 

C385 

1-164-182-11 CERAMIC CHIP 

00033MF 

10% 

50V 

C013 

1-216-121-91 METALGLAZE 

1M 

5% 

1/1 OW 

C386 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 

COM 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

00022MF 

10% 

50V 






C023 

1-163-259-91 CERAMIC CHIP 

220PF 

5% 

50V 

C387 

1-126-961-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 

C028 

1-163-227-11 CERAMIC CHIP 

10PF 

05PF 50V 

C388 

1-126-959-11 ELECT 

0 47MF 

20% 

50V 






C390 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C029 

1-163-227-11 CERAMIC CHIP 

10PF 

05PF 50V 

C391 

1-163-017-00 CERAMIC CHIP 

00047MF 

10% 

50V 

C035 

1-163-237-11 CERAMIC CHIP 

27PF 

5% 

'50V 

C392 

1-163-251-11 CERAMIC CHIP 

100PF 

5% 

50V 

C036 

1-163-231-11 CERAMIC CHIP 

15PF 

5% 

50V 






C037 

1-163-243-11 CERAMIC CHIP 

47PF 

5% 

50V 

C461 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 

C038 

1-163-243-11 CERAMIC CHIP 

47PF 

5% 

50V 

C462 

1-126-961-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 






C463 

1-126-961-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 

C039 

1-163-243-11 CERAMIC CHIP 

47PF 

5% 

50V 

C466 

1-104-666-11 ELECT 

220MF 

20% 

25V 

C040 

1-163-243-11 CERAMIC CHIP 

47PF 

5% 

50V 

C468 

1-104-664-11 ELECT 

47MF 

20% 

25V 

C051 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

00022MF 

10% 

50V 






C053 

1-164-232-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

10% 

50V 

C470 

1-126-961-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 

C056 

1-163-243-11 CERAMIC CHIP 

47PF 

5% 

50V 

C471 

1-104-666-11 ELECT 

220MF 

20% 

25V 






C472 

1-136-173-00 FILM 

047MF 

5% 

50V 

C061 

1-163-033-91 CERAMIC CHIP 

0022MF 


50V 

C473 

1-136-169-00 FILM 

022MF 

5% 

50V 

C062 

1-163-033-91 CERAMIC CHIP 

0.022MF 


50V 

C474 

1-126-942-61 ELECT 

1000MF 

20% 

25V 

C063 

1-126-935-11 ELECT 

470MF 

20% 

16V 






C068 

1-164-096-11 CERAMIC 

001MF 


50V 

C475 

1-136-169-00 FILM 

022MF 

5% 

50V 

C071 

1-164-096-11 CERAMIC 

0.01 MF 


50V 

C476 

1-126-942-61 ELECT 

1000MF 

20% 

25V 






C477 

1-126-942-61 ELECT 

1000MF 

20% 

25V 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 



Note: 


The components identified by shading 
and mark A are critical for safety. 
Replace only with part number specified 


Note: 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sent critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portent le numero specifie 


REF,NO, 

PART NO. DESCRIPTION 


REMARK 

EEEMl 

PART NO. 

DESCRIPTION 


REMARK 

C501 

1-102-110-00 CERAMIC 

220PF 

10% 

50V 

C1107 

1-163-037-11 CERAMIC CHIP 

0 022MF 

10% 50V 

C502 

1-126-959-11 ELECT 

0 47MF 

20% 

50V 

C1108 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 50V 

C503 

1-163-003-11 CERAMIC CHIP 

330PF 

10% 

50V 

C1109 

1-126-964-11 ELECT 

10MF 

20% 50V 

CS04 

1-102-212-00 CERAMIC 

820PF 

10% 

500V 

Cl 110 

1-163-227-11 CERAMIC CHIP 

10PF 

05PF 50V 

C505 

1-102-002-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

500V 

C1111 

1-163-227-11 CERAMIC CHIP 

10PF 

05PF 50V 

C506 

1-106-383-00 MYLAR 

0 047MF 

10% 

200V 

C1112 

1-163-227-11 CERAMIC CHIP 

10PF 

0.5PF 50V 

mi k 1-162-116-00 OERAMIG 

'680PF 

to% 

2KV 

Cl 236 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 

50V 

C508 

1-102-244-00 CERAMIC 

220PF 

10% 

500V 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

C509 

1-162-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

2KV 

Cl 237 

1-136-161-00 

FILM 

0047MF 

5% 50V 

C510 

1-137-150-11 MYLAR 

001MF 

10% 

100V 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 






Cl 238 

1-136-161-00 

FILM 

0 047MF 

5% 50V 

C511 4 l-1164«>-1t BUSH 

0J22MF- 

3% 

T.2KV 





(EXCEPT KV-27S36) 

(313 4 1.136IIS40 RLM 

0.O56MF 


400V 

Cl 239 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 

(314 A t-KM^^-ll BlM 

0.62MF 

5% 

200y 





(EXCEPT KV-27S36) 

C515 

1-106-343-00 MYLAR 

0.001 MF 

10% 

100V 






(316 

1-115-461-11 HLM 

2MF 

5% 

200V 

Cl 240 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 










(EXCEPT KV-27S36) 

C517 

1-107-649-11 ELECT 

22MF 

20% 

250V 

C1241 

1-136-161-00 

FILM 

0047MF 

5% 50V 

C518 

1-106-395-00 MYLAR 

015MF 

10% 

200V 




(KV-27S26/29RS26/29RS26Cj 

C519 

1-162-815-11 CERAMIC 

47PF 

5% 

500V 

C1242 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 

C520 

1-164-646-11 CERAMIC 

2200PF 

10% 

500V 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

C521 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

0.0022MF 

10% 

50V 

C1243 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 









(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

C522 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 






CS25 

1-102-244-00 CERAMIC 

220PF 

10% 

500V 

C1244 

1-126-959-11 ELECT 

0 47MF 

20% 50V 

C526 

1-107-662-11 ELECT 

22MF 

20% 

250V 

C1245 

1-126-959-11 ELECT 

047MF 

20% 50V 

(327 

1-162-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

2KV 

C1261 

1-126-967-11 

ELECT 

47MF 

20% 16V 

(328 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

0 0022MF 

10% 

50V 





(EXCEPT KV-27S36) 






Cl 262 

1-126-967-11 

ELECT 

47MF 

20% 16V 

C529 

1-128-551-11 ELECT 

22MF 

20% 

25V 





(EXCEPT KV-27S36) 

(330 

1-137-366-11 FILM 

00022MF 

5% 

50V 

Cl 263 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 

C531 

1-126-965-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 





(EXCEPT KV-27S36) 

C532 

1-126-965-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 






C537 

1-126-941-11 ELECT 

470MF 

20% 

25V 

Cl 264 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 










(EXCEPT KV-27S36) 

C539 4 1-126-935-11 HBST 

4rOMF 

?o% 

16V 

Cl 265 

1-136-165-00 

FILM 

01MF 

5% 50V 

C540 

1-123-024-21 ELECT 

33MF 


160V 





(EXCEPT KV-27S36) 

C541 

1-128-560-11 ELECT 

22MF 

20% 

100V 

Cl 266 

1-126-967-11 

ELECT 

47MF 

20% 16V 

C545 

1-106-387-00 MYLAR 

0.068MF 

10% 

200V 





(EXCEPT KV-27S36) 

C546 

1-106-343-00 MYLAR 

0.001MF 

10% 

100V 

Cl 267 

1-136-161-00 

FILM 

0.047MF 

5% 50V 










(EXCEPT KV-27S36) 

(347 

1-106-343-00 MYLAR 

0.001 MF 

10% 

100V 

C1268 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 

C551 

1-163-037-11 CERAMIC CHIP 

0.022MF 

10% 

50V 





(EXCEPT KV-27S36) 

C561 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

50V 






C563 

1-126-923-11 ELECT 

220MF 

20% 

10V 

Cl 269 

1-126-960-11 

ELECT 

IMF 

20% 50V 

C564 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 





(EXCEPT KV-27S36) 






Cl 270 

1-164-232-11 

CERAMIC CHIP 

0.01MF 

10% 50V 

C565 

1-126-969-11 ELECT 

220MF 

20% 

50V 





(EXCEPT KV-27S36) 

(366 

1-126-964-11 ELECT 

10MF 

20% 

50V 

Cl 293 

1-163-251-11 

CERAMIC CHIP 

100PF 

5% 50V 

(368 

1-136-169-00 FILM 

0.22MF 

5% 

50V 





(EXCEPT KV-27S36) 

(371 

1-104-664-11 ELECT 

47MF 

20% 

25V 

C1351 

1-163-251-11 CERAMIC CHIP 

100PF 

5% 50V 

Cl 002 

1-126-964-11 E'LECT 

10MF 

20% 

50V 

Cl 352 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 16V 

C1101 

1-126-768-11 ELECT 

2200MF 

20% 

16V 

Cl 353 

1-163-037-11 CERAMIC CHIP 

0.022MF 

10% 50V 

Cl 103 

1-126-965-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 

C1354 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 


C1104 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 

C1401 

1-126-959-11 ELECT 

047MF 

20% 50V 

C1105 

1-126-967-11 ELECT 

47MF 

20% 

16V 

C1402 

1-126-964-11 ELECT 

10MF 

20% 50V 

C1106 

1-126-964-11 ELECT 

10MF 

20% 

50V 

Cl 403 

1-126-959-11 ELECT 

0.47MF 

20% 50V 


— 54 — 




KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/2gRS22C/2gRS26/29RS26C 


The components Identified by shading 
and mark A are critical for safety. 
Replace only with part number specified. 

Note: 

tes composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 


A 








BEEm 

PART NO. DESCRIPTION 


remark 

1 

ref.no. 

PART NO. DESCRIPTION REMARK 

C1404 

1-165-319-11 CERAMIC CHIP 

0.1 MF 


50V 

D501 

8-719-109-89 DIODE RD56ESB2 

C1405 

1-165-319-11 CERAMIC CHIP 

0.1MF 


50V 

D502 

8-719-945-80 Dia)E ERC06-15S 

C1406 

1-165-319-11 CERAMIC CHIP 

0.1 MF 


50V 

D503 

8-719-945-80 DIODE ERC06-15S 

Cl 407 

1-165-319-11 CERAMIC CHIP 

01MF 


50V 

D504 

8-719-900-26 DIODE ERD29-08J 

C1408 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

00022MF 

10% 

50V 

D505 

8-719-908-03 DIODE GP08D 

Cl 409 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

0 0022MF 

10% 

50V 

D506 

8-719-908-03 DIODE GP08D 

C1410 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

0.0022MF 

10% 

50V 

D507 

8-719-991-33 DIODE 1SS133T-77 

C1411 

1-164-161-11 CERAMIC CHIP 

0.0022MF 

10% 

50V 

D515 

8-719-302-43 DIODE EL1Z 

C1412 

1-126-961-11 ELECT 

2.2MF 

20% 

50V 

D516 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 

C1413 

1-126-961-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 

D518 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 

C1414 

1-164-489-11 CERAMIC CHIP 

0 22MF 

10% 

16V 

D519 A 8-719-302-43 DlODEElZ 

C141S 

1-126-965-11 ELECT 

22MF 

20% 

50V 

D520 

8-719-991-33 DIODE 1SS133T-77 

C1416 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 

D521 

8-719-921-63 DIODE MTZJ-7 5B 

C1417 

1-126-767-11 ELECT 

1000MF 

20% 

16V 

D530 

8-719-979-85 DIODE EGP20G 

C1420 

1-164-005-11 CERAMIC CHIP 

0 47MF 


25V 

D531 

8-719-979-85 DIODE EGP20G 


FILTER BLOCK 




D534 

8-719-302-43 DIODE EL1Z 






D561 

8-719-908-03 DIODE GP08D 

CM305 

1-473-548-11 FILTER BLOCK, COMB 



D562 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 


(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29S02/S9PS2) 

D1102 

8-719-982-24 DIODE MTZJ-33A 


CONNECTOR 




D1103 

8-719-109-89 DIODE RD56ESB2 






D1247 

8-719-110-17 DIODE MTZJ-T-77-10B (EXCEPT KV-27S36) 

CN270 

1-573-298-11 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P (KV-27S36) 

D1248 

8-719-981-99 DIODE MTZJ-T-77-3 3 

CN271 

1-573-978-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD IIP {KV-27S36) 

D1261 

8-719-110-17 DIODE MTZJ-T-77-10B (EXCEPT KV-27S36) 

CN351 * 

1-564-509-11 PLUG, CONNECTOR 6P 



D1262 

8-719-110-17 DIODE MTZJ-T-77-10B (EXCEPT KV-27S36) 

CN461* 

1-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P 





CN501 * 

1-580-798-11 CONNECTOR PIN (DY)6P 



D1263 

8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 






D1264 

8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

CN503* 

1-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P 





CN1101 

1-573-298-11 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P {KV-27S36) 


FERRITE BEAD 

CN1103 

1-573-979-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD11P 




CN1641* 

1-564-515-11 PLUG, CONNECTOR 12P 



FB501 

1-410-396-41 FERRITE BEAD INDUCTOR 0 45UH 

CN3001 

1-573-298-11 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P 


FB502 

1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 


(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

FB503 

1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 


DIODE 





JC 

D001 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




IC001 

8-752-880-88 1C CXP85840-002S 

D002 

8-719-109-89 DIODE RD56ESB2 




IC002 

8-759-354-28 1C ST24C02FM6TR 

D003 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




IC003 

8-742-014-10 HYBICSBX1981-51 

0004 

8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 




IC351 

8-752-076-76 ICCXA2025AS 

0005 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




IC461 

8-759-980-43 ICTDA2009A 

0006 

1-810-039-31 LED UNIT 




IC501 

8-759-700-07 ICNJM2903M 

D011 

8-719-983-14 DIODE MTZJ-T-77-3.9 



IC561 

8-759-980-58 ICTDA8172 

0013 

8-719-991-33 DIODE 1SS133T-77 




IC1001 

8-752-058-68 1C CXA1315M (KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

0014 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




IC1261 

8-759-366-77 ICMM1311AD 

0015 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 





(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 

0353 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




IC1261 

8-759-366-78 ICMM1313AD (KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

0356 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




1C1401 

8-759-369-39 1C BH3856FS-E2 

0360 

8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 




IC1402 

8-759-100-96 ICUPC4558G2 

0362 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 






0368 

8-719-991-33 DIODE 1SS133T-77 (KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26Q 



0462 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS260 


A 

Note: 

The components Identified by shading 
and mark A are critical for safety 
Replace only with part number specified 

Note: 

Les composants identifies per un frame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 










REF.NO PART NO. DESCRIPTION REMARK 

JACK 

J1232 1-774-749-11 JACK BLOCK, PIN 3P 

(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29S02/29PS2) 
J1232 1-774-751-11 TERMINAL BLOCK, S 3P 

(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 
J1233 1-774-749-11 JACK BLOCK, PIN 3P (KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

J1234 1-774-750-11 JACK BLOCK, PIN 2P (EXCEPT KV-26S36) 


CHIP CONDUCTOR 

JR001 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR163 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR240 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR351 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 
JR352 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29S02/29PS2) 


REF.no. part no. DESCRIPTION REMARK 

TRANSISTOR 

Q001 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

Q002 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 

0003 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 

0004 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

O010 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0011 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0012 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0013 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0014 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0015 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0016 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0017 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0301 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0302 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0303 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 


JR501 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR1264 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 
JR1351 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR1352 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR4101 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR4108 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR4110 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR4114 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR4116 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR4120 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

COIL 


L001 1-408-421-00 INDUCTOR 100UH 

L002 1-408-421-00 INDUCTOR 100UH 

LOOS 1-410-470-11 INDUCTOR 10UH 

L004 1-410-470-11 INDUCTOR 10UH 

L352 1-412-537-31 INDUCTOR 100UH 

L461 1-408-408-00 INDUCTOR 82UH 

L501 A 1409-861-11 COlWHORKONTALUNEARfrY 
L502 1-412-552-11 INDUCTOR 22MMH 

L503 1-406-677-11 COIL, CHOKE 10MMH 

L511 1-406-607-11 COIL, CHOKE 15MMH 

L517 1-412-552-11 INDUCTOR 22MMH 

L1101 1-408421-00 INDUCTOR 100UH 

L1102 1-410-470-11 INDUCTOR 10UH 

L1401 1-410-494-11 INDUCTOR 1MMH 

1C LINK 

PS481A1-532-984-11 UNK,IC2A^V 


Q354 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 

Q356 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

Q358 8-729422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 

0461 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 

Q462 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0501 8-729-140-50 TRANSISTOR 2SC3209LK 

8-729-016-32 TRANSISTOR 2SC4927-01 
0511 4,8:^29-422-27,.TRANSISTOR28D601A-Q 
0512 A 9-729-809-29 TRANSISTOR 2SC4159-E 

0551 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 

0552 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0561 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-0 

0562 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

0563 8-729-105-08 TRANSISTOR 2SA1330-06 

01102 8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE 

01103 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

01231 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

01232 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-O 

01261 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SB709A-ORS-TX (EXCEPT KV-27S36) 

01262 8-729-216-22 TRANSISTOR 2SB709A-ORS-TX (EXCEPT KV-27S36) 

01263 8-729-422-27 TRANSISTOR 2SB709A-ORS-TX (EXCEPT KV-27S36) 

RESISTOR 


R001 

1-216-045-00 METAL GLAZE 

680 

5% 

1/10W 

R002 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R003 

1-216-097-91 METALGLAZE 

100K 

5% 

1/1OW 

R004 

1-216-121-91 METALGLAZE 

1M 

5% 

1/10W 

R005 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R006 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

(KV-27S36) 

R007 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/1 OW 

R008 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

(KV-27S36) 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


Note- 


The components identified by shading I 
and mark A are critical for safety I 
Replace only with part number specified I 


note. I |_es composants identifies per un frame et I 
i une marque A sont critiques pour la 
I securite Ne les remplacer que par une 
I piece portent le numero specifie 

iBki i -r i 1, I' I 



REF.NO. 

PART NO DESCRIPTION 


REMARK 

1 

REF,NO. 

PART NO. DESCRIPTION 


REMARK 

R009 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/1OW 

R059 

1-216-047-91 METALGLAZE 

820 

5% 

1/1 OW 

R010 

1-216-037-00 METAL GLAZE 

330 

5% 

1/1OW 

R060 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

R011 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R061 

1-216-055-00 METALGLAZE 

18K 

5% 

1/1 OW 

R012 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R062 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 



(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R063 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/1 OW 

R013 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 











R064 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R014 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 

R065 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R015 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R066 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R016 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R067 

1-249-413-11 CARBON 

470 

5% 

1/4W 

R019 

1-249-425-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 

R068 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R020 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 











R069 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R023 

1-216-089-91 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 

R070 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R025 

1-163-010-11 CERAMIC CHIP 

00012MF 

10% 

50V 

R071 

1-216-057-00 METALGLAZE 

2 2K 

5% 

1/1 OW 

R026 

1-163-038-91 CERAMIC CHIP 

01MF 


25V 

R072 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R028 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R073 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R029 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 

1/10W 











R074 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R030 

1-249-425-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 

R075 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R031 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R076 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 





(KV-27S36) 

R077 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R032 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R078 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R034 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 






R035 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R079 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 






R080 

1-216-065-00 METALGLAZE 

4 7K 

5% 

1/1 OW 

R036 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R081 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 

R037 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R082 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 

R038 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

R083 

1-249-429-11 CARBON 

10K 

5% 

1/4W 

R039 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 






R040 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R084 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 





(KV-27S36) 

R087 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 






R090 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R041 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 





(KV-27S36) 





(KV-27S36) 

R092 

1-249-429-11 CARBON 

10K 

5% 

1/4W 

R042 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R097 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 





(KV-27S36) 






R043 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R099 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 





(KV-27S36) 

R131 

1-216-035-00 METALGLAZE 

270 

5% 

1/1 OW 

R044 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R132 

1-216-115-00 METALGLAZE 

560K 

5% 

1/10W 

R045 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R133 

1-216-039-00 METALGLAZE 

390 

5% 

1/10W 





(KV-27S36) 

R135 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R046 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R136 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/1 OW 

R047 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R137 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R048 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R311 

1-216-295-01 CONDUCTOR CHIP (2012) 

(EXCEPT KV-27S36) 

R049 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R312 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R050 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 




(EXCEPT KV-27S36) 





(KV-27S36) 

R313 

1 -216-295-91 CONDUCTOR CHIP (2012) 

(EXCEPT KV-27S36) 

R051 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R314 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R052 

1-216-061-00 METALGLAZE 

33K 

5% 

1/10W 




(EXCEPT KV-27S36) 

R054 

1-216-061-00 METALGLAZE 

33K 

5% 

1/10W 

R353 

1-208-786-11 METALGLAZE 

15K 

050%1/10W 

R055 

1-216-097-91 METALGLAZE 

100K 

5% 

1/10W 

R354 

1-216-077-00 METALGLAZE 

15K 

5% 

1/10W 

R056 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R355 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 






R356 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R057 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 






R058 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R358 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 


(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS2e/29RS26C 



Note: 

The components identified by B in this manual have been 

Note* 

The components Identified by shading I 


carefully factory-selected for each set in order to satisfy regu- 


and mark A are critical for safety I 


lations regarding X-ray radiation Should replacement be 
required, replace only with the value originally used 


Replace only with part number specified 1 


MM 

EAHI.NQ, DESCRIPTION 


remark 

SEEN& 

PART NO. DESCRIPTION 


remark 

R359 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R476 

1-249-430-11 CARBON 

12K 

5% 

1/4W 



(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R477 

1-249-398-11 CARBON 

27 

5% 

1/4W 

R3G0 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R478 

1-249-418-11 CARBON 

1.2K 

5% 

1/4W F 



(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26Cj 

R479 

1-249-418-11 CARBON 

1.2K 

5% 

1/4W F 

R361 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 

1/10W 

R480 

1-249-385-11 CARBON 

2.2 

5% 

1/4W F 

R362 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 

1/10W 






R363 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 

1/1OW 

R481 

1-249-385-11 CARBON 

22 

5% 

1/4W F 






R482 

1-249-421-11 CARBON 

2.2K 

5% 

1/4W 

R364 

1-216-101-00 METAL GLAZE 

150K 

5% 

1/10W 

R483 

1-249-421-11 CARBON 

2.2K 

5% 

1/4W 

R365 

1-216-101-00 METAL GLAZE 

150K 

5% 

1/1 OW 

R501 

1-216-037-00 METALGLAZE 

330 

5% 

1/1 OW 

R366 

1-216-089-91 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 

R502 

1-216-061-00 METALGLAZE 

3.3K 

5% 

1/1 OW 

R367 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/10W 






R368 

1-249-441-11 CARBON 

100K 

5% 

1/4W 

R503 

1-249-426-11 CARBON 

5.6K 

5% 

1/4W F 






B504 A 

'1r215.9l8-00'MET/a.OXIDE 

1M 

S% 

3W F 

R369 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/1 OW 

R505 

1-249-431-11 CARBON 

15K 

5% 

1/4W 

R372 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/1 OW 

R506 

1-215-861-00 METAL OXIDE 

47 

5% 

1W F 

R373 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R507 

1-249-401-11 CARBON 

47 

5% 

1/4W 

R374 

1-216-125-00 METAL GLAZE 

1.5M 

5% 

1/10W 






R375 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 

1/10W 

R508 

1-249-427-11 CARBON 

68K 

5% 

1/4W 






R509 

1-247-750-11 CARBON 

680 

5% 

1/2W F 

R376 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

Mo; A 1#lO^-11/lliifefAL OXIDE 

33 

5% 

1W F 

R379 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/10W 


56 

534 

2W F 

R380 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

'm 41:H^04’METAtOXl0E 

« 

5% 

m F 

R381 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 






R382 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R513 

1-216-347-11 METALOXIDE 

0.68 

5% 

1W F 






R515 

1-216-083-00 METALGLAZE 

27K 

5% 

1/10W 

R383 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R516 

1-216-057-00 METALGLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R384 

1-216-109-00 METAL GLAZE 

330K 

5% 

1/1 OW 

R517 

1-249-415-11 CARBON 

680 

5% 

1/4W 

R385 

1-249-422-11 CARBON 

2.7K 

5% 

1/4W 

R518 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/1 OW 

R386 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 

1/10W 








(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R519 

1-249-411-11 CARBON 

330 

5% 

1/4W 

R387 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R523 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/10W 






R524 

1-249-429-11 CARBON 

10K 

5% 

1/4W 

R388 

1-216-089-91 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R525 

1-216-071-00 METALGLAZE 

82K 

5% 

1/1 OW 

R3^ 

1-218-067-00 METALGLAZE 

5.6K 

5% 

1/10W 

R528 

1-216-081-00 METALGLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R390 

1-216-035-00 METALGLAZE 

270 

5% 

1/1 OW 






R39T 

1-208-810-11 METALGLAZE 

15K 

0.50%1/10W 

R529 

1-208-814-11 METALGLAZE 

22K 

0.50% 1/10W 

R392 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/10W 

a i530'« 

- METAIGLAZE" ' 

, 1 . 


\nm 






BR531A METAL GLA^ 


r 

vm 

R393 

1-216-043-91 METALGLAZE 

560 

5% 

1/1 OW 

R532 

1-208-760-11 METALGLAZE 

120 

0 50%1/10W 

R394 

1-216-059-00 METALGLAZE 

2.7K 

5% 

1/1 OW 

<8533'i|-1*215-t2.11 METALOXIDE 

47K 

' m" 

VN F 

R395 

1-216-061-00 METALGLAZE 

3.3K 

5% 

1/1 OW 






R397 

1-249425-11 CARBON 

4.7K 

5% 

1/4W 

R535 

1-216-101-00 METALGLAZE 

150K 

5% 

1/10W 

R461 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

IP A 

f?6p-288-liCARBON 

fM7 

^ 5%" 

't/2W . 






R5^ A 1i^|88-t1, CARBON 

*0.47 

m, 


R462 

1-216-089-91 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R538 

1-247-887-00 CARBON 

220K 

5% 

1/4W 

R463 

1-249-435-11 CARBON 

33K 

5% 

1/4W 

R543 

1-249-377-11 CARBON 

0.47 

5% 

1/4W F 

R464 

1-216-097-91 METALGLAZE 

100K 

5% 

1/1 OW 






R465 

1-249-413-11 CARBON 

470 

5% 

1/4W 

R546 

1-215-456-00 METAL 

30K 

1% 

1/4W 

R466 

1-249-388-11 CARBON 

3.9 

5% 

1/4W F 

R547 

1-215-457-00 METAL 

33K 

1% 

1/4W 






R549 

1-215-437-00 METAL 

4.7K 

1% 

1/4W 

R467 

1-216-069-00 METALGLAZE 

68K 

5% 

1/10W 

R6S0^ V2#3T?-|t CARBON 

' 0.47 

"5% 

1/4W F 

R469 

1-216-069-00 METALGLAZE 

6.8K 

5% 

1/1 OW 

R551 

1-215-873-00 METALOXIDE 

47K 

5% 

1W F 

R471 

1-216-069-00 METALGLAZE 

68K 

5% 

1/10W 






R472 

1-216-069-00 METALGLAZE 

6.8K 

5% 

1/10W 

R552 

1-216-069-00 METALGLAZE 

68K 

5% 

1/10W 






R553 A 1-249-377-tt,CARBON 

0.47 

S% 

1/4WF 

R473 

1-249-398-11 CARBON 

27 

5% 

1/4W 

R554 

1-216-057-00 METALGLAZE 

22K 

5% 

1/1 OW 

R475 

1-249-430-11 CARBON 

12K 

5% 

1/4W 

R561 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/10W 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/2gRS26C 


The components identified by shading 

Note; 

Les composants identifies per un trame et ^ 

A 

and mark ^ are critical for safety 


une marque A sont critiques pour la I 

M 

Replace only with part number specified 


securite Ne les remplacer que par une | 






REF.NQ. 

PART NO DESCRIPTION 



REMARK 

R565 & t-aie-asi-oo metal oxide 

1.5 

5% 

1W f 

R564 

1-249-392-11 CARBON 

82 

5% 

1/4W 

R565 A 1-215-^tl METALOXIDE 

470 

5% 

2W F 

R566 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R5®r A 1-249-385-11 CARBON 

2.2 

5% 

1/4W F 

R568 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R569 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/1OW 

R570 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/10W 

R571 

1-216-081-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R572 

1-216-081-00 METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R573 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/10W 

R574 A 1-216-365-00 METALOXIDE 

0.47 

5% 

m f 

R575 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/10W 

R576 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R577 

1-216-097-91 METAL GLAZE 

100K 

5% 

1/10W 

R578 

1-208-784-11 METAL GLAZE 

12K 

050%1/10W 

R579 

1-208-842-11 METAL GLAZE 

330K 

050%1/10W 

R580 

1-249-441-11 CARBON 

100K 

5% 

1/4W 

R1001 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 



(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R1002 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 



(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R1005 

1-216-073-00 METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/1 OW 



(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R1009 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/10W 

R1010 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 

R1101 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

R1102 

1-215-900-11 METALOXIDE 

22K 

5% 

2W F 

R1103 

1-216-051-00 METAL GLAZE 

12K 

5% 

1/1 OW 

R1104 

1-216-083-00 METAL GLAZE 

27K 

5% 

1/10W 

R1105 

1-216-689-11 METALGLAZE 

39K 

5% 

1/10W 

R1106 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R1107 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/10W 

R1108 

1-216-073-00 METALGLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R1109 

1-216-019-00 METALGLAZE 

56 

5% 

1/10W 

R1110 

1-216-019-00 METALGLAZE 

56 

5% 

1/10W 

R1111 

1-216-019-00 METALGLAZE 

56 

5% 

1/10W 

R1115 

1-216-045-00 METALGLAZE 

680 

5% 

1/10W 

R1117 

1-249-425-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 

R1118 

1-249-425-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 

R1120 

1-216-057-00 METALGLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R1121 

1-216-035-00 METALGLAZE 

270 

5% 

1/10W 

R1122 

1-216-115-00 METALGLAZE 

560K 

5% 

1/10W 

R1123 

1-216-039-00 METALGLAZE 

390 

5% 

1/10W 

R1125 

1-216-057-00 METALGLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R1126 

1-216-035-00 METALGLAZE 

270 

5% 

1/10W 

R1127 

1-216-115-00 METALGLAZE 

560K 

5% 

1/10W 

R1128 

1-216-039-00 METALGLAZE 

390 

5% 

1/1 OW 

R1130 

1-216-057-00 METALGLAZE 

22K 

5% 

1/10W 
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ref.no. 

PART NO. 

DESCRIPTION 


REMARK 

R1234 

1-249-441-11 CARBON 

100K 

5% 1/4W 





(EXCEPT KV-27S36) 

R1240 

1-216-022-00 

METALGLAZE 

75 

5% 1/10W 




(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R1241 

1-216-022-00 

METALGLAZE 

75 

5% 1/10W 




(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R1242 

1-216-065-00 

METALGLAZE 

47K 

5% 1/10W 




(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 

R1243 

1-249-441-11 CARBON 

100K 

5% 1/4W 





(EXCEPT KV-27S36) 

R1244 

1-216-022-00 

METALGLAZE 

75 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1245 

1-216-113-00 

METALGLAZE 

470K 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1246 

1-216-065-00 

METALGLAZE 

47K 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1247 

1-216-113-00 

METALGLAZE 

470K 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1248 

1-216-065-00 

METALGLAZE 

47K 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1249 

1-216-022-00 

METALGLAZE 

75 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1250 

1-216-113-00 

METALGLAZE 

470K 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1251 

1-216-065-00 

METALGLAZE 

47K 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1252 

1-216-113-00 

METALGLAZE 

470K 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1253 

1-216-065-00 

METALGLAZE 

47K 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1254 

1-216-113-00 

METALGLAZE 

470K 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1255 

1-216-049-91 

METALGLAZE 

IK 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1255 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

(KV-27S36) 

R1256 

1-216-113-00 

METALGLAZE 

470K 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1257 

1-216-049-91 

METALGLAZE 

IK 

5% 1/1 OW 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1258 

1-216-061-00 METALGLAZE 

33K 

5% 1/10W 

R1259 

1-216-097-91 METALGLAZE 

100K 

5% 1/1 OW 

R1260 

1-216-061-00 METALGLAZE 

33K 

5% 1/1 OW 

R1261 

1-216-033-00 

METALGLAZE 

220 

5% 1/1 OW 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1262 

1-216-025-91 

METALGLAZE 

220 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1263 

1-216-033-00 

METALGLAZE 

220 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1264 

1-216-025-91 

METALGLAZE 

100 

5% 1/1 OW 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1265 

1-216-033-00 

METALGLAZE 

220 

5% 1/1 OW 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1266 

1-216-025-91 

METALGLAZE 

100 

5% 1/1 OW 


(EXCEPT KV-27S36) 




KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29FS2/29RS22/29RS220/29RS26/29RS26C 



Note. 


I The components identified by shading 
I and mark A are critical for safety 
I Replace only with part number specified 


Note. ' 


Les composants identifies per un frame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portant le numero specifie 


REF NO 

PART NO 

DESCRIPTION 


REMARK 

R1272 

1-216-025-91 

METAL GLAZE 

100 

5% 1/10W 



(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 

R1273 

1-216-033-00 

METAL GLAZE 

220 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1274 

1-216-025-91 

METAL GLAZE 

100 

5% 1/10W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1277 

1-247-815-91 

CARBON 

220 

5% 1/4W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1278 

1-247-815-91 

CARBON 

220 

5% 1/4W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1280 

1-216-025-91 

METAL GLAZE 

100 

5% 1/10W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1282 

1-216-025-91 

METAL GLAZE 

100 

5% 1/1OW 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1283 

1-247-791-91 

CARBON 

22 

5% 1/4W 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1284 

1-247-807-31 

CARBON 

100 

5% 1/4W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1286 

1-216-049-91 

METAL GLAZE 

IK 

5% 1/1 OW 
(EXCEPT KV-27S36) 

R1287 

1-216-049-91 

METAL GLAZE 

IK 

5% 1/10W 
(EXCEPT KV-27S36) 

R1288 

1-247-807-31 

CARBON 

100 

5% 1/4W 

(EXCEPT KV-27S36) 

R1290 

1-216-041-00 METAL GLAZE 

470 

5% 1/10W 





(EXCEPT KV-27S36) 

R1291 

1-216-045-00 

METAL GLAZE 

680 

5% 1/10W 
(EXCEPT KV-27S36) 

R1292 

1-216-065-00 

METAL GLAZE 

47K 

5% 1/10W 
(EXCEPT KV-27S36) 

R1293 

1-216-065-00 

METAL GLAZE 

47K 

5% 1/1 OW 
(EXCEPT KV-27S36) 

R1294 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 1/10W 

R1295 

1-216-049-91 METAL GLAZE 

IK 

5% 1/10W 

R1296 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% I/IOW 



(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 

R1297 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 1/1 OW 




(KV-27S26/29RS26/29RS26C) 

R1351 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 1/4W 

R1352 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 1/4W 

R1353 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 1/4W 

R1354 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 1/10W 

R1355 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 1/10W 

R1356 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 1/10W 

R1357 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 1/10W 

R1358 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 1/4W 

R1359 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 1/1 OW 

R1360 

1-216-069-00 METAL GLAZE 

68K 

5% 1/10W 

R1361 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 1/1 OW 

R1362 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 


R1402 

1-249-429-11 

CARBON 

10K 

5% 1/4W 


(EXCEPT KV-27S36) 


REF.NO. 

PART NO. 

DESCRIPTION 


REMARK 

R1404 

1-249-429-11 

CARBON 

10K 

5% 

1/4W 





(EXCEPT KV-27S36) 

R1407 

1-216-073-00 

METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/10W 

R1408 

1-249-429-11 

CARBON 

10K 

5% 

1/4W 

(KV-27S36) 

R1409 

1-249-429-11 

CARBON 

10K 

5% 

1/4W 

(KV-27S36) 

R1411 

1-216-073-00 

METAL GLAZE 

10K 

5% 

1/1 OW 

R1412 

1-216-081-00 

METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R1413 

1-216-089-91 

METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R1414 

1-216-089-91 

METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R1415 

1-216-025-91 

METAL GLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 

R1418 

1-216-081-00 

METAL GLAZE 

22K 

5% 

1/10W 

R1419 

1-216-089-91 

METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

R1420 

1-216-089-91 

METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 

R1421 

1-216-025-91 

METAL GLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 

R1424 

1-247-807-31 

CARBON 

100 

5% 

1/4W 

R1425 

1-247-807-31 

CARBON 

100 

5% 

1/4W 


SWITCH 





S001 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




S002 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




S003 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




S004 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




S005 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




S006 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




8007 

1-692-431-21 

SWITCH, TACTILE 




S501 

1-572-707-11 

SWITCH, LEVER 





TRANSFORMER 

T501 1 -437-210-11 TRANSFORMER, HORIZONTAL DRIVE 

T502 A 1-424-545-11 TRANSFORMER, FERRITE (PMT) 

T503 A 1-453-207-11 TRANSFORMER ASSY, FLYBACK {NX-2609//X4C} 

TUNER 

TU102 A 8-598-340^0 TUNER 8TF-WA404 
CRYSTAL 

X001 1-578-774-11 VIBRATOR, CRYSTAL 

X353 1-567-505-11 OSCILLATOR, CRYSTAL 

X354 1-577-611-11 OSCILALTOR, CERAMIC 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/2gRS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


The components identified by shading 
and mark A are critical for safety 
Replace only with part number specified 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portant le numero specific 




* A-1316-249-A G BOARD, COMPLETE (1CV-27S22/27S26) 

‘ A-1316-252-A G BOARD, COMPLETE (KV-29RS22C/29RS26C) 

* A-1316-261-A G BOARD, COMPLETE (KV-27S36) 

* A-1316-296-A G BOARD, COMPLETE 

(KV-29RS22/29RS26/29S02/29PS2) 

4-382-854-11 SCREW (M3X10),P,SW(+) 


CAPACITOR 


C602 

1-126-963-11 ELECT 

47MF 

20% 

50V 



(KV-29RS22C/29RS26C) 

C603 A 1-113-915-11 CERAMIC 

0.001MF 

20% 

250V 

C604 A 1*136-346-21 FILM 

0.22MF 

20% 

125V 





(KV-27S36) 

C605 A 1-138-346-21 FILM 

fl.22MF 

20% 

125V 


!XV-27S22/27S26/27S36/29PS2/29S02/29I%22/29RS2Q 

C605 A 1-136-346-21 RLM 

0.22MF 

20% 

300V 



(KV-29RS22C/29RS28C) 

C606 A 1-115-388-11 ELECT 

560MF 

20% 

200V 

C607 A 1-115-388-11 ELECT 

560MF 

20% 

200V 

C608 

1-164-625-11 CERAMIC 

680PF 

10% 

500V 


(KV-27S22/27S26/27S36/29PS2/29SD2/29RS22/29RS26) 

C608 

1-164-645-11 CERAMIC 

1000PF 

10% 

500V 



(KV-29RS22C/29RS26C) 

C609 

1-136-173-00 FILM 

0 47MF 

5% 

50V 

C610 

1-136-173-00 FILM 

047MF 

5% 

50V 

C611 

1-136-169-00 FILM 

022MF 

5% 

50V 

C612 

1-136-169-00 FILM 

022MF 

5% 

50V 

C613 

1-164-645-11 CERAMIC 

1000PF 

10% 

500V 

C614 

1-164-645-11 CERAMIC 

1000PF 

10% 

500V 

C615 

1-136-759-11 FILM 

0 039MF 

5% 

630V 

C617 A 1-113-915-11 CERAMIC 

0001MF 

20% 

250V 


(KV.27S26/27S22/27S36/29RS22C/29RS26C) 

C6^ A 1-113-^*11 GEfMiMIC 

100PF 

10% 

250V 



(KV-29RS22C/29RS26C) 

C641 

1-126-943-11 ELECT 

2200MF 

20% 

25V 

C642 

1-126-767-11 ELECT 

1000MF 

20% 

16V 

C643 

1-107-641-11 ELECT 

220MF 

20% 

160V 

C646 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 

C647 

1-128-551-11 ELECT 

22MF 

20% 

25V 

C648 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 

C651 

1-137-366-11 FILM 

00022MF 

5% 

50V 

C652 

1-106-351-00 MYLAR 

00022MF 

99% 

200V 

C653 

1-107-636-11 ELECT 

10MF 

20% 

160V 

C654 

1-164-625-11 CERAMIC 

680PF 

10% 

500V 

C655 

1-164-625-11 CERAMIC 

680PF 

10% 

500V 

C656 

1-164-625-11 CERAMIC 

680PF 

10% 

500V 


REF NO. PARING DESCRIPTION REMARK 


C657 1-164-625-11 CERAMIC 680PF 10% 500V 

C661 1-126-963-11 ELECT 47MF 20% 50V 

(KV-27S26/27S22/27S36/29RS26/29PS/29SD2/29RS22) 
C690 1-164-645-11 CERAMIC 1000PF 10% 500V 

C691 1-164-645-11 CERAMIC 1000PF 10% 500V 

CONNECTOR 

CN601‘ 1-508-765-00 PIN, CONNECTOR (5MM PITCH) 3P 
CN602* 1-580-844-11 PIN, CONNECTOR (POWER) 

CN641* 1-564-515-11 PLUG, CONNECTOR 12P 

DIODE 

D601 8-719-911-19 DIODE 1 SS119-25 

D602 A 8-719-510-53 DIODE D4SB60L 

D603 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D604 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D605 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D606 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D607 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D608 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D609 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

0610 8-719-911-19 DIODE 1SS119-25 

D615 8-719-028-45 DIODE D2L20U 

D641 8-719-052-40 DIODE RBA-1004B 

D643 8-719-028-45 DIODE D2L20U 

D644 8-719-028-45 DIODE D2L20U 

D645 8-719-028-45 DIODE D2L20U 

D646 8-719-510-12 DIODE D10SC4M 

D648 8-719-057-52 DIODE EZ0150AV1 

D649 8-719-510-02 DIODE D1NS4 

D650 8-719-510-02 DIODE D1NS4 

FUSE 

F601 ^ 1-576-193-11 FUSE 6.3A/125V 

(KV-27S26/27S22/27S36/^FS26«9PS2/29SD2/29flS22) 
F601 Atl-576-193-11 FUS£63A(2MV (WA29RS26C^RS22C) 
1-533-223-11 HOLDER, FUSE (for F601) 

FERRITE BEAD 

FB601 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 

FB602 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 

FB641 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 

FB642 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 

FB643 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 

FB644 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 1.1 UH 

FB645 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 
FB646 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 
FB647 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 
FB648 1-410-397-21 FERRITE BEAD INDUCTOR 11UH 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


The components identified by shading 
and mark A are critical for safety 
Replace only with part number specified 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portent le numero specifie 


ref.no. 

PART NO DESCRIPTION 

REMARK REF.no. 

PART NO DESCRIPTION 


REMARK 


1C 

R641 

1-247-843-11 CARBON 

33K 

5% 

1MW 



R642 

1-247-843-11 CARBON 

33K 

5% 

1/4W 

IC641 

8-749-920-58 ICSI-3090CA 

R643 

1-249-387-11 CARBON 

33 

5% 

1/4W F 

IC642 

8-759-701-56 ICNJM78M05FA 

R644A 1-215-882-00 METALOXIDE 

22 

5% 

m F 

IC643 

8-749-012-13 ICDM-58 

R645A 

1-260-304-51 CARBON 

To 

6% 

1/2W 






P29(^^CS9RS26Q 


COIL 


R646 

L642 1-412-529-11 INDUCTOR 22UH 

L643 1-412-525-31 INDUCTOR 10UH R647 

R648 

TRANSISTOR R649 

R652 

m A 8-72SMlt9-49 TRANSISTOR 2SC4834MNP 


10K 5% 1/4W 

(KV-29RS22C/29RS26q 
470 5% 1/4W F 

10K 5% 1/4W 

0.47 6% 1/4W F. 

0.47 ,5% 174WF 

0.47 5% 1/4WF 

0.47 5 % iimf 

0.47 5% 1/4WF 

0.47 5% 1/4WF 

0.47 5% 


R603 A «l$.776-tl CARBON ’ 

A 1-247-2M CARBON 

R605 1-247-8^-11 CARBON 

R606 1-247-893-11 CARBON 

R607 A -1-202-933-61 FUSIBLE 

R608 A 1-2164^0 METAL OXIDE 

R6» 4 V216®2-1t MEkoXlOE 

R609 1-247-791-91 CARBON 

R610 1-247-791-91 CARBON 

R611 A 1-216-3694)0 METAL QXIDE 


TRANSFORMER 

T601 A 1-426-717-11 TRANSFORMER, UNE FILTER ^FT) 

T602 A 1-424-220-11 TOANSFORMER,UNEFHJER 

w^i$wmwzim 

T602 A 14^717r11 TRANSFORMER, UNE RLTER<t^ 

' P29R82S^PSWD2®RS22^9FSSG®re26C} 
T603 A 1427-864-11 TRANSFORMER, CONVERTER fRIl ’ 

T605 4 142W15-11 TRANSFORMEa CONVERTER flT) 


R611 A 1-216-372-11 METALOXIDE 1.8 5% 2W F 

PCB»TI#29RS22Q29RS26C) 


R612 

1-247-887-00 CARBON 

220K 

5% 

1MW 

R613 

1-247-887-00 CARBON 

220K 

5% 

1/4W 

R614 

1-247-887-00 CARBON 

220K 

5% 

1/4W 

R615 

1-247-887-00 CARBON 

220K 

5% 

1/4W 

R616 

1-247-791-91 CARBON 

22 

5% 

1/4W 

R617 

1-247-791-91 CARBON 

22 

5% 

1/4W 


flS22 A 1-212-9^00 RJSIBtE 10 5% 1/2W F 

R^ A 1-2434^11 WREBOUNO ,3.9 6% 20W 

P29RS22Q29RS26C) 

1 5% 20W 

iX(mKV29RS22029RS6q 

— 62 


m 10% 1/2W 

PGEPTKlA29(»22C/29RS2eQ 
8.^ 5% 1W 

P29RS22b29RS26q 
390K 5% 1/4W 

390K 5% 1/4W 

0.1 10% 1/2W F 

1 5% 2W F 

p29R^»29r^ 
1.8 5% 2W F 

(EXCffTK\^9RS22C!29RaeQ 
22 5% 1/4W 

22 5% 1/4W 

1 ■ .6% 2W F 

P29RS22G29RS26q 


R671 A 1r2«-377-11 .CARBON 
R6r2 A 1-249-377^11 CARBON 
R678 1 •247-863-91 CARBON 

R679 1-247-863-91 CARBON 

R680 1-249429-11 CARBON 

R681 1-249-407-11 CARBON 


0.47 6% _ 1/4W F 

0,47 5% 1/4\NF 

22K 5% 1/4W 

(EXCEPT KV-29RS22C;/29RS26C) 
22K 5% 1/4W 

(EXCEPT KV-29RS22C/29RS26q 

10K 5% 1/4W 

(EXCEPT KV-29RS22C/29RS26C) 
150 5% 1/4W 

(EXCEPT KV-29RS22C/29RS26Q 


RELAY 

RY601 A 1-755-018-lf RELAY (EXCEPT KVr27Sa6) 
RY601 A1-755-146-11 REWY (KV-27S3Q 


(E}^IQF29RS22029RS26Q R659 1-249-429-11 CARBON 

QSn A 8-729-{N9# imNSI$TQR^)4634NP(KV-2^2iN)/29R^ 

0602 A 8-7294«9491R«il$ISrOR2SC4i4MNP R661 1-249-413-11 CARBON 

^«GffTKV'29RS22Ci29RS2eQ R662 1-249-429-11 CARBON 

0602 A 8r7294)19-§0,TRANSISTOR2SC4834NP P-29RS^^ R663 A 1-249-377-11 CARBON 

0644 8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE R664 A 1-249-377.1t CARBON 

0645 8-729-119-76 TRANSISTOR 2SA1175-HFE R665 A 1-249-377-11 CARBON 

0646 8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE R6K A 1-24M77-11 CARBON 

(EXCBTKV-29RS22CC9R^ R667 A 1-249-377-11 CARBON 

R668 A 1-24^377-11 CARBON 

RESISTOR fl670 A 1-249-377-11 mm 


1-216-369-00 METALOXIDE 1 55 2V7 F 


(KV-27S26/27S22/29RS26/29PS2/29SD2/29RS22) 


1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

1-247-887-00 CARBON 

220K 

5% 

1/4W 

1-249-425-11 CARBON 

4.7K 

5% 

1/4W F 

1-249-421-11 CARBON 

22K 

5% 

1/4W 


R623 A t-20S-9#-1t WRiNOUNO 




KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


Note: 


The components identified by shading 
and mark A are criticai for safety 
Repiace only with part number specified 


I Note 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portant le numero specifie 


G C 


REF NO. 

PART NO. DESCRIPTION 


REMARK 

REF,NO 

PART NO DESCRIPTION 


REMARK 


THERMISTOR 




D1783 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 









D1790 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




THP601 A t-809-539-21 THERMISTOB, POSfTW 



D1792 

8-719-983-14 DIODE MTZJ-T-77-3 9 





(EXCEPT KV-29RS26C/9RS22C) 






THP601 &1^9-82M1 THERMiSTOR, POSITIVE {KV-29RS26C/9RS22CI 


JACK 





VARISTOR 




31761 k 1-251-388-11 SOCKET, CRT 




VDR601 

1-810-974-21 VARISTOR 





COIL 




c 





L1790 

1-410-667-31 INDUCTOR 

22UH 









TRANSISTOR 




« 

A-1331-549-A C BOARD, MOUNTED 













Q1761 

8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE 




4-382-854-11 SCREW (M3X10),P,SW(+) 



Q1762 

8-729-326-11 TRANSISTOR 2SC2611 








Q1763 

8-729-200-17 TRANSISTOR 2SA1091-0 




CAPACITOR 




Q1771 

8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE 








Q1772 

8-729-326-11 TRANSISTOR 2SC2611 



Cl 765 

1-102-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

50V 






C1766 

1-102-117-00 CERAMIC 

820PF 

10% 

50V 

Q1773 

8-729-200-17 TRANSISTOR 2SA1091-0 



C1767 

1-102-116-00 CERAMIC 

68QPF 

10% 

50V 

Q1781 

8-729-119-78 TRANSISTOR 2SC2785-HFE 



C1775 

1-102-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

50V 

Q1782 

8-729-326-11 TRANSISTOR 2SC2611 



C1776 

1-102-117-00 CERAMIC 

820PF 

10% 

50V 

Q1783 

8-729-200-17 TRANSISTOR 2SA1091-O 








Q1790 

8-729-119-76 TRANSISTOR 2SA1175-HFE 



C1777 

1-102-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

50V 






Cl 785 

1-102-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

50V 


RESISTOR 




C1786 

1-102-117-00 CERAMIC 

820PF 

10% 

50V 






C1787 

1-102-116-00 CERAMIC 

680PF 

10% 

50V 

R1760 

1-260-105-11 CARBON 

3.3K 

5% 

1/2W 

C1790 

1-102-129-00 CERAMIC 

001MF 

10% 

50V 

R1761 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 






R1763 

1-249-409-11 CARBON 

220 

5% 

1/4W F 

Cl 791 

1-126-933-11 ELECT 

100MF 

20% 

16V 

R1764 A 1-216-486-00 METALOXIDE 

8.2K 

5% 

m F 

C1793 

1-107-651-11 ELECT 

4.7MF 

20% 

250V 

R1765 

1-249-411-11 CARBON 

330 

5% 

1/4W 

C1795 

1-102-074-00 CERAMIC 

0 001MF 

10% 

50V 






Cl 797 

1-106-375-12 MYLAR 

0022MF 

99% 

200V 

R1766 

1-249-393-11 CARBON 

10 

5% 

1/4W 

C1798 

1-106-375-12 MYLAR 

0,022MF 

99% 

200V 

R1767 

1-249-429-11 CARBON 

10K 

5% 

1/4W 






R1768 

1-249-411-11 CARBON 

330 

5% 

1/4W 

C1799 

1-162-114-00 CERAMIC 

00047MF 


2KV 

R1770 

1-260-105-11 CARBON 

33K 

5% 

1/2W 






R1771 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 

CONNECTOR 














R1773 

1-249-409-11 CARBON 

220 

5% 

1/4W F 

CN1761* 

1-564-509-11 PLUG, CONNECTOR 6P 



R1774A 

1-216-486-00 METALOXIDE 

82K 

5% 

3W F 

CN1764* 

-564-507-11 PLUG, CONNECTOR 4P 



R1775 

1-249-407-11 CARBON 

150 

5% 

1/4W 

CN1765 

1-695-915-11 TAB (CONTACT) 




R1776 

1-249-393-11 CARBON 

10 

5% 

1/4W 

CN1766 

1-695-915-11 TAB (CONTACT) 




R1777 

1-249-429-11 CARBON 

10K 

5% 

1/4W 


DIODE 




R1780 

1-260-105-11 CARBON 

33K 

5% 

1/2W 






R1781 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 

D1761 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1783 

1-249-409-11 CARBON 

220 

5% 

1/4W F 

D1762 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1784A 

1-216-486-00 METALOXIDE 

82K 

5% 

3W F 

D1763 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1785 

1-249-407-11 CARBON 

150 

5% 

1/4W 

D1771 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 









D1772 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1786 

1-249-393-11 CARBON 

10 

5% 

1/4W 






R1787 

1-249-429-11 CARBON 

10K 

5% 

1/4W 

D1773 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1789 

1-249-437-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 

D1781 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1792 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

D1782 

8-719-991-33 DIODE 1 SSI 33T-77 




R1793 

1-247-863-91 CARBON 

22K 

5% 

1/4W 
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KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


SC uv 


Note: 


The components identified by shading 
and mark A are critical for safety 
Replace only with part number specified 


Note: 


Les composants identifies per un frame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portent le numero specitie 


ref.no. part no description remark 


R1794 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R1795 

1-260-087-11 CARBON 

100 

5% 

1/2W 

Rl79e A1-216-374-00 MER OXIDE 

2.7 

5% 

m F 

R1797 

1-260-123-11 CARBON 

100K 

5% 

1/2W 


SC 


* A-1390-585-A SC BOARD, MOUNTED (KV-27S36 ONLY) 

CONNECTOR 


CN104 1-573-978-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD IIP 
CN105 1-573-978-21 CONNECTOR, BOARDTO BOARD IIP 


UV 


* A-1394-863-A UV BOARD, COMPLETE (KV-27S36 ONLY] 

CAPACITOR 


C231 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 


50V 

C232 

1-136-161-00 FILM 

0 047MF 

5% 

50V 

C233 

1-136-161-00 FILM 

0 047MF 

5% 

50V 

C234 

1-126-960-t1 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C235 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C236 

1-136-161-00 FILM 

0 047MF 

5% 

50V 

C237 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C238 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C261 

1-136-161-00 FILM 

0 047MF 

5% 

50V 

C262 

1-104-664-11 ELECT 

47MF 

20% 

25V 

C263 

1-136-161-00 FILM 

0 047MF 

5% 

50V 

C264 

1-126-941-11 ELECT 

470MF 

20% 

25V 

C265 

1-104-664-11 ELECT 

47MF 

20% 

25V 

C266 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C267 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C270 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C271 

1-126-960-11 ELECT 

IMF 

20% 

50V 

C273 

1-136-165-00 FILM 

0.1MF 

5% 

50V 

C274 

1-163-031-11 CERAMIC CHIP 

001MF 


50V 

C276 

1-163-251-11 CERAMIC CHIP 

100PF 

5% 

50V 

C301 

1-126-935-11 ELECT 

470MF 

20% 

16V 


FILTER BLOCK 

CM301 1-467-554-21 FILTER BLOCK, COMB 
CONNECTOR 

CN261 1-573-979-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD IIP 
CN262 1-573-301-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD 20P 
CN263* 1-564-506-11 PLUG, CONNECTOR 3P 


REF.NO. PART NO. DESCRIPTION REMARK 

CN264 1-573-979-21 CONNECTOR, BOARD TO BOARD IIP 
DIODE 

D231 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D232 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D233 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D234 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D235 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D236 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D240 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D241 8-719-110-17 DIODE RDi0ESB2 

D242 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D243 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D244 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D264 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

D265 8-719-110-17 DIODE RD10ESB2 

JC 

1C261 B-759-366-7BICMM1313AD 

J231 1-750-515-11 TERMINAL BLOCK, S3P 

J232 1-774-746-11 JACK BLOCK, PIN 

J233 1-774-747-11 JACK BLOCK, PIN 

CHIP CONDUCTOR 

JR151 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR152 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR201 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR204 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR205 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR206 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR20B 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR209 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR210 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR211 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR212 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR213 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR214 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR215 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR216 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR217 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR218 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR219 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR220 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR221 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR222 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 

JR223 1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP (2012) 
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KV-27S22/27S26/27S36/2gSD2/29PS2/2gRS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


Note: 


The components identified by shading 
and mark ^ are criticai tor safety 
Repiace oniy with part number specified 


Note: 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour ia 
securite Ne ies rempiacer que par une 
piece portent le numero specifie 



BEEm 

PART NO, description 


REMARK 

REF.NQ. 

PART NO. DESCRIPTION 


REMARK 

JR226 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 



R270 

1-216-041-00 METALGLAZE 

470 

5% 

1/10W 

JR228 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 



R271 

1-249-415-11 CARBON 

680 

5% 

1/4W 

JR261 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 



R272 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

JR262 

1-216-295-91 CONDUCTOR, CHIP 

(2012) 



R275 

1-249-425-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 






R276 

1-249-425-11 CARBON 

47K 

5% 

1/4W 


JUMPER WIRE 




R277 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

JW226 

1-249-389-11 CARBON 

4.7 

5% 

1/4W 

R279 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/10W 

JW280 

1-249-385-11 CARBON 

22 

5% 

1/4W 

R280 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 






R281 

1-216-033-00 METALGLAZE 

220 

5% 

1/10W 


TRANSISTOR 




R282 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/10W 






R283 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/10W 

Q243 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 








Q261 

8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 



R284 

1-216-065-00 METALGLAZE 

4.7K 

5% 

1/10W 

Q262 

8-729-422-27 TRANSISTOR 2SD601A-Q 



R285 

1-216-065-00 METALGLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 

Q263 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 



R286 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/1 OW 

Q265 

8-729-216-22 TRANSISTOR 2SA1162-G 



R288 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 






R289 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 


RESISTOR 




R290 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R212 

1-249-440-11 CARBON 

82K 

5% 

1/4W 

R291 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 

R22S 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R293 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 

R226 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

R294 

1-216-049-91 METALGLAZE 

IK 

5% 

1/10W 

R227 

1-249-440-11 CARBON 

82K 

5% 

1/4W 

R301 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R228 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/1OW 

R304 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 

R229 

1-216-025-91 METAL GLAZE 

100 

5% 

1/1OW 






R230 

1-216-033-00 METAL GLAZE 

220 

5% 

1/1 OW 






R231 

1-216-022-00 METAL GLAZE 

75 

5% 

1/1 OW 






R232 

1-216-022-00 METAL GLAZE 

75 

5% 

1/10W 






R233 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

4.7K 

5% 

1/10W 






R234 

1-216-022-00 METAL GLAZE 

75 

5% 

1/1 OW 






R235 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/1 OW 






R236 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 






R237 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/10W 






R238 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/10W 






R239 

1-216-022-00 METAL GLAZE 

75 

5% 

1/1 OW 






R240 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/1 OW 






R241 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

47K 

5% 

1/1 OW 






R242 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/10W 






R243 

1-216-065-00 METAL GLAZE 

4.7K 

5% 

1/10W 






R244 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/10W 






R245 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 






R246 

1-216-113-00 METAL GLAZE 

470K 

5% 

1/10W 






R247 

1-249-417-11 CARBON 

IK 

5% 

1/4W 






R260 

1-247-807-31 CARBON 

100 

5% 

1/4W 






R264 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 

i 





R265 

1-247-815-91 CARBON 

220 

5% 

1/4W 






R266 

1-216-043-91 METAL GLAZE 

560 

5% 

1/10W 






R267 

1-249-415-11 CARBON 

680 

5% 

1/4W 






R268 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/1 OW 






R269 

1-216-025-91 METALGLAZE 

100 

5% 

1/10W 







65 





KV-27S22/27S26/27S36/29SD2/29PS2/29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C 


Note: 


The components identified by shading 
and mark A are criticai for safety 
Repiace oniy with part number specified 


Note. I 


Les composants identifies per un trame et 
une marque A sont critiques pour la 
securite Ne les remplacer que par une 
piece portant le numero specifie 


REF.NQ. PART NO. DESCRIPTION REMARK 


MISCELLANEOUS 

A 1^06-726-SI COtL,DEMACNEriCp.29RS22C/29RS26C) 
k C(E,D0/IAQNEnC (EXCEPT KV-29RS22C/29RS26C) 

1-452-032-00 MAGNET,DISC 
1-504-531-11 SPEAKER (13.1X6.2CM) 

* 1-556-945-21 CABLE, P-P (KV-27S36) 

* 1-557-056-31 CABLE, P-P (KV-27S36) 

* 4-052-905-01 V5/6 BRACKET (KV-27S36) 

8-598-414-00 ANTENNA SWITCH AS-2F (KV-27S36) 

k I-TSI-IM-II CORD, POWER PWTH CONNECTOR) 10A/250V 

(EXCEPT KV-29RS22C/29RS26C) 

A 1-769-79641 COIffl, POWER (WITH CONNECTOI^ 10A/125V 

(KV-29RS22C/29RS26C) 

A 6451-27542 OERECTIONYOKEY28PFA 
A 8-7»44845 CITr»PXD|SD-268}PCEPT29RS22C/29RS26Q 
A 9-733449-95 CRT 29PXD P)-268) (29RS22(^RS26C) 

A 1-453-207-11 TRANa=ORMER/^Y.FLY8ACK(NX-2609//X4C) 

ACCESSORIES AND PACKING MATERIALS 

3-859-518-21 MANUAL, INSTRUCTION (KV-27S26/27S36) 

3-859-518-23 MANUAL, INSTRUCTION (KV-27S22) 

3-859-518-41 MANUAL, INSTRUCTION (29RS26/29RS26C) 

3-859-518-43 MANUAL, INSTRUCTION 

(KV-29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 

* 4-041-277-01 INDIVIDUAL CARTON (KV-27S22/27S26/27S36) 

* 4-048-944-01 INDIVIDUAL CARTON 

(KV-29RS22/29RS22C/29RS26/29RS26C) 

* 4-060-350-01 INDIVIDUAL CARTON (KV-29SD2) 

* 4-060-351-01 INDIVIDUAL CARTON (KV-29PS2) 

* 4-041-255-01 BAG, PROTECTION 

* 4-052-382-01 CUSHION (UPPER) (ASSY) 

* 4-052-383-01 CUSHION (LOWER) (ASSY) 


REMOTE COMMANDER 

1-473-748-31 REMOTE COMMANDER (RM-Y135A) 

(KV-27S22/29RS22/29RS22C/29SD2/29PS2) 
1 -473-749-31 REMOTE COMMANDER (RM-Y136A) 

(KV-27S26/27S36/29RS26/29RS26C) 
4-978-977-01 LID, BAHERY COVER (for RM-Y135A/136A) 
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